STANISŁAW DOBRZANSK 


CZELADNIK GARBARSKI, 


przeżywszy lat 68, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 19-co Stycznia 1887 roku. 


W smutku pozostała siostra, zaprasza Krewnych, Przyjaciół 1 Znajomych na wyprowadzenie zwłok w Piątek d. 21-go 
b. m. o godzinie 5-ciej popołudniu ze szpitala 00. Bonifratrów wprost na miejsce wiecznego spoczynku — oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


pdprawić się mające we Wtorek dnia 25 b. m. o godzinie 10-tej rano w kościele 00. Reformatów. 


